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POLYPHASER MODEL IS-B50LN-C1 (2 REQUIRED) VHP MHz FREQUENCY BAND 
AND MODEL IS-850LN-C2 (2 REQUIRED) 800 MHz FREQUENCY BAND 
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POLYPHASER MODEL iS-UT50HN-B (t REQUIRED) UHF FREQUENCY BAND 


roue *c mm eu*^ #i«xvvH o*> j*w*iNco to 
o^a pun A5 »tou*to 
ro j40 t>o« Pov*m 


VIEW O 


' V: #U3 CON 

w*>io t 


$ t 


-3 > 


The 
World 


* ? 4 % 


Ceiiter 


^ ^ \ ? j ^ 



" I l ] I j j I 


STANDBY POWER 
5 WOflUO 7RA0E CENTER 

COMMUNICATIONS 


0ETAILS-2 


?:'>Xj->.1iY»X?i(f K .s..7e lwls^^A T ^ L ^ 


V/TCD4507) 


G-803 


